CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


5º RODADA 


Boavista 


12/09/2021 às 1400 
A André Filipe Domingues Norciso 


O estádio do Bessa século xxt (Porto) 


Portimonense 


% W. Aponza Carabali 


Carlinhos 
% Carlinhos 
% william Rocha 


Gustavo Sauer À 


 Fali Cande 


Lucas Possignolo 


Jackson Porozo Vernaza 
Petar Musa 
Rodrigo Abascal Barros 


Ls Estatísticas 


Boavista 
49 Posse de bola (%) 
385 Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Boavista 


1. Rafael Bracalli (0) 
21, Jackson Porozo Vernaza 
22. N. Santos de Araujo 
26, Rodrigo Abascal Barros & 
4 24. Sebastián Pérez 
4 25. Yanis Hamache 
42, Gaius Makouta 
479. Pedro Malheiro 
47. Kenji Go 
48 Gustavo Sauer & 


9, Petar Musa (3) 
Banco de Reservas 


99. João Pedro Oliveira Gonçalves 
13 Guito 
120. Filipe Ferreira 
10. Miguel Reisinho 
14. Tomás Reymão 
118. Ilija Vukotié 
135. Paul-Georges Ntep 
111. Yusupha Njie 
73. Tiago Morais 


Portimonense 
51 


424 


Portimonense 


4. Samuel 
3, Lucas Possignolo & 
45. Fali Cande & 
18. Fahd Moufi 
44, Pedrão 
4 William Rocha (o) 
47, Ewerton 
411. Anderson Oliveira 
470. lván Angulo 
76. Carlinhos vg) & 
4/35.W Aponza Carabali & 


1. Ricardo Ferreira 
122 Filipe Relvas 
6 Henrique Jocú 
f'a Lucas Fernandes 
120. Luguinha 
21. Pedro Sá 
25. Giannelli Imbula 
1/77. Aylton Boa Morte 
191. Renato Barbosa dos Santos Junior 





